お客様ご相談窓口 


曰立家電品についてのご相談や修理はお買い上げの販売店へ 

なお、転居されたり、贈物でいただいたものの修理などで、ご不明な点は下記窓□にご相談ください。 


修理などアフターサービスに関するご相談は 
エコーセンターへ 

TEL 0120 -3121-68 
FAX 0120 -3121-87 

(受付時間）9 :日日〜] 9 :日日 （36 曰曰） 

携帯電話、 PHS からわご利用でさます。 


商品情報やお取り扱いについてのご相談は 
お客様相談センターへ 

TEL 01 20-3 12 1-11 
FAX 〇 1 20-3 12 1-34 

(受付時間）9:0日〜17:3日(月〜±) • 9:0日〜17:0日（曰•祝日) 
年末年始は休ませていたださます。 

携帯電話、 PHS からわご利用でさます。 


• 「持込修理」および「部品購入」については、上記サービス窓□にて各地区のサービスセンターをご紹介させていたださます。 
• お客様び弊社にお電話でご連絡いただいた場合には、正確にご回答するために、通話内容を記録(録音など)させていただく 
ことびあります。 

• ご相談、ご依頼いただいた内容によっては弊社のグループ会社に個人情報を提供し対応させていただくことびあります。 

• 修理をご依頼いただいたお客様へ、アフターサービスに関するアンケートノげキを送付させていただくことびあります。 


r 1 

•長年ご使用の冷蔵庫の点検を！ 

愛肩点検 

•電源コード、プラグび異常に熱い。 

•電源コードに深い傷や変形びある。 故障や事故防止のため、コンセントから 

こんな症状は •焦げ臭いにおいびする。 、電源プラグをはずして、必ず販売店に、 

ありまけんか •冷蔵庫床面にいつも水びたまっている。^ 点検.修理をご相談ください。費用など 

• ピリピ U と電気を感じる。 詳しいことは販売店にご相談ください。 

• その他の異常や故障びある。 

J 

の 


廃棄時にごミ主意願いまず 


20日1年4月施行の家電 U サイクル法では、お客様びご使用済みの冷蔵庫を廃棄される場合は、収集-運搬料金と再商品 
化等料金 （ U サイクル料金）をお支払いいたださ、対象品を販売店や市町村に適正に引さ渡すことび求められています。 

v _ J 


お客様メモ 


購入年月日•購入店名を 
記入してください。ヴー 
ビスを依頼されるとさに 
便利です。 


お買い上げ曰 

年月日型式 

購入店名 

V 

電話 （ ） . 



#日立アプライアンス株式会社 

干10己-8410東京者 R 港区西新橋 2-15-12 電言舌 (03) 3502-21 11 


R - Y 6000像 
R - Y 5400 凹 


HITACHI 

Inspire the Next 



取扱説明書 


保証書別添付 


曰立を凍を蔵庫 

型式 R - Y 6000 

型式 R - Y 5400 


•ご購入後、初めてお使いになる 
ときは、冷えるまでに時間がか 
かります。 

庫内び冷えるまでに約4時間から24時間じ （ 
上かかることびあります。 [- » P -7 J 

•収納できる食品の高さを守り- 
食品はすき間をあけて収納して 
<ださい。 

食品を無理に詰めると、食品や袋びはさまり、 
半ドアになり、冷えび悪くなったり、氷びでき 
なくなる原因になります。 i -» P - 17,22 J 

このたびは曰立冷凍冷蔵庫をお買い上げいたださ、 
まことにありがとうございました。 

この取巧説明書をよくお読みになり、正しくご巧用 
<ださい。 

お読みになったあとは、保証書-カンタンご使用 
ガイド- DVD とともに大切に保存してください。 


r 安全上のご注意」 r -» P -4~5 J をお読みいた 
ださ、正しくお使いください。 



(R-Y6000) 


麗を勝 V 

日立读んなか;を凍 I お蔵庫 


同個の DVD 「上手な使いかた」もご覧ください。 


图 






























































はじめに 


真空チルドルーム 


参真空保存で酸化しやす 
い栄養成分をしっかり 
守り、鮮度の維持と、 
食品の変質を防ぎます。 

p » P .14、 l 己] 
同個の「真空チルドカ 
ンタンご使用ガイド」 

も、合わせてご覧くだ 
さい。 



収納に適した食品 


参肉類•加工肉 


牛肉•豚肉•鶏肉•八ム•ソーセージなど 

•魚介類•ミ毎産物 



野菜サラダ•ホピーマン 

U ンゴ•オレンジ•キウイなど 

参その他 



乳製品•練り物など 




収納にミ主意び必要な食品•容器 


•密封袋入り食品 


収納中に袋び膨らみ、他の食品をつぶすことび 
ありますのでご注意ください。 




ウインナソーセージ •袋入り チーズな ど 


参プラスチック密閉容器 

ふたび浮いたりずれることびあります。 
取り出すとさにごを意ください。 



収納に適さない食品 


•低溫に弱い野菜 

低温に弱く表面び <ぼんだり、変色することび 
あります。 




電動引を出しルーム 


自動製化機 


•電動弓 I さ出しスイッチを手で押 
すと開きます。卜* P .20、 巧 


•冷蔵室の給水タンクに水を入れるだけで、製氷ケース内 
に自動的に氷を作ります。し-今 P .18、19」 



冷ま室下段、野菜室に 
ついていまず。 


同個の「自動製氷機カンタンご使用ガイド」も合わせて 


ご覧ください。 



据え付け直樹ホ、最初 
の氷がでさあがるまで 

に24時間な上かかる 
ことがありまず。 


を蔵庫の上手な ffi いかた （ DVD 同捆） 

•本製品には 、 DVD r 上手な使いかた」が同徊されています。 

使いかたのポイントを、映像で説明しています。 

■各室の主な特長 ■冷蔵庫のご使用に際して（注意事項) 

■便利な機能 ■よくあるお問い合わせ 


2 


を< じ 


ご使用になる前に 


•ミ全上のご注意 . 「4 

•ご使用になる前に 

-設 H 場所 . 

-周囲のスペース . 

. ドアの平行調整 . 

-設置直後のご注意など . 

参操作パネル • 各室のなまえ • 収納する場所 

-冷蔵室内操作パネル . 

.冷蔵室ドア操作パネル . 

-各室のなまえ . 

-食品を収納する場所 . 


6 

6 

I 

7 



ふだんの使いかた 


参冷蔵室 

•引さ出せるん棚 . 〇〇 

• ル物 • 卵ルーム . 10 


•棚-ポケット収納 . Ill I 

-らく変えポケット . 111 I 

. 下がって届くん棚 . L I 

• 急冷蔵 . 13 

-回転しきり . r 13 

-冷蔵室の温度調節 . ri 3 


•真空チルドルーム 

• お使いの準備 . 14 

-ドアを開けるとさ、閉めるとさ…… r 14 


-ビタミンカセット . I 14 I 

-お手入れのしかた . I 1已 I 

-真空解除弁 . 115 I 

参冷凍室 

. 冷凍室上段/冷凍室下段 . I 16 I 

-冷凍室の温度調節 . ri 6 1 

-デリシャス急冷凍 . I 17 I 

• 収納でさる食品の局さ . 17 

•製氷室（自動製氷機） 

-氷をつくる . I 18 I 

-自動製氷機の設定切り替え . rr ^ 

-急いで氷をつくる（急速製氷） . I 19 I 

•製氷時間と製氷能力 . I 19 I 


同栖の DVD 「上手な使いかた J もご覧ください。 

ふだんの使いかた 


•電動引さ出しルーム 

-電動引さ出しルームの使いかた …… r soi 

•機能を停止する . r 201 

-電動ク□ーザー（半ドア防止機能） • • • r 21 1 

-お手入れ.お困りのときは . I 21 I 

•野菜室 

-下段野菜ケース/上段ひろびろケース •• • r 221 
. モイスチヤーカセット .] 


お手入れ 


•お手入れ/庫内-庫外のお手入れ 

•巧れに気づいたら . I S 3 I 


-電源プラグ . I 23 I 

. 庫内/庫外のお手入れ . I 23 I 

•部品のはずしかた . 

•自動製氷機のお手入れ 

-製氷おそうじ . I 26 I 

-給水タンク/ミき水フィルター . I 26 I 

-給水パイプ/製氷皿 . 


お困 D のとを • アフターサービス 


参お困0のとさ 

-お使いはじめによくあるお問い合わせ¬ 
- 自動製氷がうまくいかない . 

• 冷えない . 

-霜や露がつく . 

-冷え過ざる . 

-ドアの段差や傾きが気になる . 

-音が気になる . 

-冷蔵庫が熱くなる . 

-においが気になる . 

•真空チルドが気になる . 

-その他 . 

•こんなとさには . 

参エコアラーム/別売部品と交換のしかた， 
•仕様/消費電力量について/をま室の性能’ 

•保証とアフターサービス . 

•お客様ご相談窓 □. 
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安を上のごま意 


お使いになる人や、ほかの人への危害、財産への損害を未然に防止するため、お守りいただくことを、次のよラに説明 
しています。また、本文中の注意事項についてちよくお読みのラえ、正しくお使いください。 


■ここに示した注記事項は 

表示内容を無視して誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を、次の表示で区分し、説明しています。 


A 


この表示の欄は、「死こま 
^ たは重傷を負ラことが想定 
■ される」内容です。 


A 注意 


この表示の欄は、「傷害を 
負ラことが想定されるか、 
または物的損害の発生が想 
定される」内容です。 


^ 給表示の例 ' 

A 

「警告や注意を促す」内容のちのです。 

0 

してはいけない「禁止」内容のちのです。 

〇 

実行していただく「指示」内容のちのです。 


A 警告 


据え付けるとま 义災ゃ感電、けがなどを防ぐために 

/Oi •水のかかるところ ^ A 

には据え付けない X を 

k 

^ 参湿気の多い場所*水気のある場所で使う 

ときはア-ス（接地） • 漏電遮断器を取り 
付ける（販売店にご相談ください） 



•地震に備えて転倒防止処置をする[-> P.7 1 

づ 


•すさ間をあけて据えつける 

J 


電源や電源プラグ- コー ドは 义災や感電、けがなどを防ぐために 


0 


•傷付けない 

•冷蔵庫で壁などに押し付けない 
•束ねない 
•めれた手で抜さ差ししない 
•コードを持って抜かない 
•タコ足配線、延長コードは使用しない 


が〇 




•定格]已 A 交流]日日Vのコンセン 
を単独で使ラ 

•定期的にプラグを乾いた布で拭く 
•コードを下向きに、電源プラグは 
根元まで確実に差し込む A A 

•お手入れの際は抜く (- »P.23| X 



収納でをないもの厳密な通度管埋が必要なものは保巧でまません 


0 参薬品や学術試料を入れない 

•引火しやすいわのを入れない（引火爆発する危険びあります。） 




r ^ 

ふだんご使用のとを 义災や感電、けがなどを防ぐために 



♦本体や庫内に水をかけない ^ 

•冷蔵庫の上にちのを置かない ♦ 

•可燃性スプレーを近くで使わない 
•自動製氷機の機械部には手を触れない 
•ドアにぶら下びらなし、乗らない 
•庫内では電気製品を使用しない 
•分解*修理*改造は絶対にしない 
•下びつて届 < ん棚にぶら下びらない 
♦ドアに 衝撃を加えない 



•幼児などび電動弓 I さ出しルームでいた 
ずらをするおそれのあるとさは電動引 
き出し機能を停止する[- »P.20l 
•庫内灯を交換するとさは、電源プラグ 
を抜く (今 P.33) 

•庫内灯は指定のわのを 
使いしっかり差し込む 

心 。ツ 
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A 警告 


ちしちのとを 

〇 


义災や感電、けがなどを防ぐために 

•異常や故障のとさは、電源プラグを抜さ運転を中止する 

•可燃性ガスび漏れているとさは、冷蔵庫に触れず窓を開け換気する 

•冷却回路（側面や背面-天励を傷つけたときは換気して販売店に相談する 



廃棄するとを 

〇 


•リサイクルや保管時の幼児閉じ込みび懸念される場合は、 
ドアパッキングをはずす 



*1 

を ^ 

''t 




mm 


A 注意 


食品を収納するとを 病気やけがを防ぐために 

0 



• ドアポケットの底面まで入らないボトル類は入れない（無理に入れない） 〜 

•食品は棚より前に出さない 

•におったり変色した食品は食べない（腐敗により病気の原因になることびあります） 
•冷凍室にビン類を入れない 

•冷凍室の食品や容器（特に金属製）をめれた手で触らない 
•下びって届くん棚に収納する食品は、 

-積み重ねない -棚よりはみ出さない -こぼれやすい食品は密閉する 
•下びって届くん棚の仕切り板およびワイヤは、取付けて使用する。 



ドアを開け巧めするとを けがを防ぐために 

® •冷蔵室ドアの上面-下面-側面を持って閉めない 

•冷蔵室ドアの取っ手に手をかけたまま弓Iさ出しドアを開閉しない 
•引さ出し上面-下面-側面を持って閉めない 
•最下段の弓Iさ出しドアに足を近づけすざない ^ 

•他の人び触っているとさは開けない 

•電動弓Iさ出しルームの電動弓Iさ出しスイツチをひざなどで押さない 
•電動引さ出しルームの周辺にビン類などを置かない 



お手入れのとを けがを防ぐために 

0 •冷蔵庫底面に手や足を入れない 




X 


ち動 
0 


運搬のとき 巧がを傷つけたり、濡5したり、巧れたり、けがを防ぐために 


•横積み輸送はしない 
•取っ手をクレーン等で 
吊らない 

•ドアの取っ手を運搬時に 
使用しない 


〇 


•保護用のシート-布などを敷く 
•運搬用取っ手を持って、ドアを上にして、 
2人じ(上で運ぶ 

♦食品や氷を取り出し、給水タンクの水をすてる 
• ドアび開かないようテープで固定する 



安全上のご注意 
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ご巧用になる前に 

〇 


次のような場所に設置してください 

•床び丈夫で、水平なところ 

じゅラたん、畳、フ□一 U ング、塩化ビニールの床で変形、変色の恐れびある場合は板 （1cm 厚)を敷いてください。 
•熱気-直射日光び当たらないところ 
•湿気び少なく、風通しの良いところ 

冷却力の低下や、電気代の増加をおさえます。また、変色やさびをおさえます。 


@周囲に放熱スペースをあけてください 

i •効率良く冷やすために、周囲に十分な放熱スペースをあけてください。 
♦本体側面中央部は表示寸法より若干大さめになっています。 

余裕を持って設置してください。 

•背面は壁に付けられます。 

振動音びする場合、または壁の変色や巧れび気になる場合は、 

すさ間をあけて < ださい。 



@ドアの平行調整をずる 

•据え付け場所び水平でなかったり、床材びやわらかくて、食品の重みび加わり脚び沈んだり 
することにより、ドアび若干ずれることびあります。 

-Hi 能上問題ありませんび、気になる場合は下記の手順で平行調整を行ってください。 


II 脚カバーの両端を持って、手前に強く 
引いてはずず。 

0調節刷を回して、脚を巧面まで降ろし 
固定ずる。（左ち2ケ所） 
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〇 


ご購入後、初めてお使いになるときは 

•冷蔵庫の周囲の温度や、食品の収納状態によって庫内び十分に冷えるまでに 約4時間か5長いときには 
24時間じ Lb かかることびあります。 

•初めて自動製氷をお使いのときは、自動製氷のおそうじ「製氷おそうじ」をしてください。[- » P .26 l 
•自動的におこなラー連の製氷動作は庫内び十分冷えてから開始します。 

(使いはじめは、 最初の氷ができるまでに24時間じ Lb かかることわあります。） 

♦早く冷やすために、ドア開閉を極力少なくしてください。 

•食品はすき間をあけて収納してください。 



地震への備えは大丈夫でずか？ 

• 「冷蔵庫転倒防止ベルト」を2個ご使用いた 
ださ、丈夫な壁やせに固定していただくこ 
とをおすすめします。 

•「冷蔵庫転倒防止 
ベルト」（別売品） 

部品番号 
R-826CV 300 
(1 本入り） 


ネジ4本同個 
ベルト 


詳し<は販売店 
にご相談ください。 



■据え付け後、ずぐに電源プラグ 
を差し込んでも大丈夫でず。 
■コンセントは単独で。 

(交流100 V、定格 15AJ；Lb) 


万一の感電防止のためにアース 
をおずずめしまず。 

•特に水気の多いところに据え付ける場合は 
アースや漏電遮断器の取り付けを販売店へ 
ご相談ください。 

参別売品:「アース線に.日 m )」 （部品番号 NW -60 R 6 日日 2) 


アース取り付けねじ 



ノ'一乂 U 而ず 


アース 線 
(銅線直径 1 .6mm) 


アース線を接続してはならないところ 

•水道管（感電の危険） 

•ガス管（爆発の危険） 

♦電話線や避雷針のアース（落雷のとさ危険） 


※硫化ガス噴出の温泉地区等に据え付ける場合は、配管の防さび姐理び必要となる場合びありますので、あらかじめ 
販売店にご相談ください。また、ガス害による故障は保証の対象外となります。 


ご使用になる前に 
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mi くネル • さ室のなまえ • 収納ずる場所 


冷蔵室内操作パネル 



ボの大ささ 

ホきみ • 

BJfCltR : 巧 (J 

巧がおモラじ 

• 〇那 

おモ弓じ中:口 

himAhr 

• が E 




HITACHI 


参冷蔵室•冷凍室の溫度調節 
冷蔵室(- » P .13| 

冷凍室 h > P .16 j 


参氷の大きさを選択(く。°叫 
通常/大さめ氷の選択 
[-» P .19 l 

自動製氷機能を停止する 

l -» P .19 l 

•製かおそうじド。§。。 DSg ) 

自動製氷機の製氷おそ 
うじのとさ [^ P .^ 


参電動引き出し(°8°°) 
ルームの設定 
(電動開閉の設定） 

電動引さ出し機能を 
止めたいとき巨 》 P .20) 


冷蔵室ドア操作パネル 


■冷蔵室 • 冷凍室 • 製氷室のモード切り替え 



参急冷蔵し§。 ） 

食品や飲み物を急いで冷やしたいときに (今 P .13) 
•真空チルド(。訓 

真空チルド機能を設定したいとさに [■» P .14 l 

•急速冷凍し n 
(デリシャス急冷凍） 

食品を素早く冷凍したいときにし一 > P .17 l 
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P. 1〇] 冷蔵食品 ドアポケットは少し温度び高めになります。 



p . io ] ル物チルド食品 卵を収納することもできます。 



&» P .14) 肉•魚介類など生鮮食品 


真空の力+抗酸化ビタ S ンの力で食品に含まれる栄養素の 
酸化を防ざ、抗酸化作用を持続させます。（野菜や果物に 
も収納して真空の効果び得られるものびぁります。 ） ^ 



P . 18 I 自動製氷機能でつくった氷を保存 



P ^ p . iel 通常より低温で、おいしく保存したいもの 
冷凍食品のおいしさ長持ち 




温度は目安です。使用状態により変動します。 
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お蔵室 



冷蔵室内操作パネル 

ポケット（固定） I 


高さかわるん棚 

I 5< 変えポケット (2 段) 


固定棚低いん棚 


顯 pifsm 豚帶气键 


卵スタンド 


回転しきり 

l -» P .13 l 

ダブルポケット（左) 


(卵スタンド付） ひっくりかえるん棚 


弓Iを出せるん棚 


棚を弓 I き出して奥の食品を取り出せます。 



お願い 


•弓 I き出せるん棚は、取っ手を持ってゆっくりと出し入れして 
ください。ワイヤを持って押し込むとワイヤび変形したり、 
外れることびあります。 

•弓 I さ出せるん棚のワイヤは必ず取り付けて使用してくださ 
し、食品び落下してけびをすることびあります。 

•弓 I さ出せるん棚の奥外に食品を入れないでください。棚び 
奥まで押し込めず、冷蔵室ドアを閉めたときにドアや棚、食 
品を破損することびあります。 


小物•卵 ルーム 



•卵スタンドを裏返すと小物チルド食品を入れるこ 
とびでさます。 


•冷蔵室ドアを閉めるとさは、真空チルドケース、ル物•卵ケース、引さ出せるん棚、下びって届くん 
棚を押し込んだ状態でドアを閉めてください。引さ出した状態でドアを閉めると、ドアやケース、 
食品を破損することびあります。 

•水分の多い食品や吿飲料は吹き出し□の手前には置かないでください。 

凍結したり破損する恐れびあります。 
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棚•ポケットが調整でをます 


食品や飲料の大ささにあわせて棚やポケットの位置を簡単に替えることびでさます。 
収納されている食品は必ず取り除いてから調整します。 

■高さかわるん棚•低いん棚 

〇棚の奥を少し持ち上げて、手前に引き出してはずす。 

@お好みの高さに合わせ、棚を背面にあたるまで巧し込む。 



■ひつ < りかえるん棚 

〇棚を少し持ち上げてはずす。 

@ひっくり返して最上段または最下段にセツトする。 



標準 パターン] パターン2 


■5 く変えポケット 

A ポケットの両側のツマミを 0取り付けたい位置に移動し、 A 取り付けたら、ポケットを 

W 同時に引いて持ち上げる。 W ポケットを巧し下げる。 &上下に動かして、外れない 

ことを確認する。 



•高さを変えるときは、はじめに、収納している食品を取り出してください。 

食品び落下し、けびをすることびあります。 

•高さを変えたら、ポケットを上下に動かして外れないことを確認してください。 

確実に取付けられていないと落下し、けびをすることびあります。 

•らく変えポケットのツマミのバネに注油をしないでください。（バネはステンレス製です。） 
注油するとプラスチックび割れることびあります。 
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冷蔵室 





蔵ま〜つづを 


下がって届 <ん棚 (棚ごと手前に引き下げ、低い位置で食品を出し入れできます。） 


引を出すとさ 


取っ手を持って手前に 
ゆつ < り引さ出します。 



押し込むとき 


取っ手を持って奥までゆっくりと 
押し込んでください。 



mmmrn •取っ手庭の場所を持ったり、ぶら下びったりしないでください。 

棚び外れたり、破損することびあります。 

•下びって届くん棚を引さ出したまま、冷蔵室のドアを閉めないでください。 
ケースや食品を破損したり、半ドアになることびあります。 


食品の収納について 


■下がって届くん棚は、引き出したときに斜めになるため、取扱いには十分ご注意くださし、。 



食品は積み重ねない。 


引さ出したとさに、積み重ねた食品び落下したり、 
破損することびあります。 



食品は棚よりはみ出さない。 


引き出したとさに、はみ出した食品び落下したり、 
破損することびあります。 


ワイヤ 


仕切り板 



仕切り板およびワイヤは必ず 
棚に付けて使用する。 


引さ出したり押し込むとさに食品び落下したり破損 
することびあ0ます。 

食品の落下-転倒を防ぐために仕切り板およびワイ 
ヤは必ず取り付けて使用してください。 



中味びこぼれやすい食品は、 引き出したり押し込むときに食品の中味びこぼれる 

密閉容器に入れる。 ことびぁります。 


収納できる食品の局さ 


胃前側 I [奥側 I 



•収納できる食品の高さを守ってくださし、。 

冷蔵庫の天井は奥側び低くなっています。左図を目安に 
して食品びはみ出さないように収納してください。 

•高さのある食品を、2番目の仕切り板取り付け 
位置よりわ奥に収納すると、ケースや食品を破 
損することびあります。 
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急冷蔵 （急いで冷やすとさ) 



•中央部に置くとより早く冷えます。 

•水分の多い食品や吿飲料は背面からはなして置くか、下の棚に移動して 
ください。凍結したり、破裂することびあります。 


約45分で「急冷蔵運転」 



途中で止めるときは 
もう一度、急冷蔵ボタン 
を巧す 


おお蔵 




回転しきり 


■ ドアを開けるとを ■ ドアを閉めるとを 



回串石しをり 回晒しをり 


•ち側のドアび開いている状態で、左側のドアを開ける •回転しさりを起こした状態でドアを閉めないでください。 

とさ、回転しさりを持って開けないでください。 


冷蔵室の温度を調節する 


を蔵室内操作パネル 



あ蔵ま温度調節 J 

周囲温度30でで、食品を入れずに扉を閉め、安定したときの目まです。 

弓宝 チルド （ 。。。 ） 

"中"より約！〜3でおめ 

中 い。） 

約2〜6で 

弱 い） 

"中"より約！〜3で高め 


•通常は"中"の位置でお使いください。温度は使用条件により多少変動します。 

•ダイヤルを"強"または"弱"にしますと、真空チルドルーム、小物•卵ルームの温度も変わります。 

•ダイヤルを"強’’でお使いの場合は小物•卵ルームの卵び凍結する場合びありますので、ドアポケットに収納してお使いください。 
•ドアポケットは、上表の温度より若干高めになります。 

参点字は省略文字になっていますので、身近な健常者び取扱説明書の内容を説明してあげてください。 
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真空チルドルーム 



•真空ポンプによって、容器の中の気圧を下げ、低酸素状態にします。 

更にビタミンカセットにより、食品の酸化を防ぎます。 

•酸化を防ぐことで、栄養成分や風味を従来よりも長持ちさせることび 
でさます。 

•食品にラップをしても真空による効果は変わりません。 


お使いの準備 


■真空チルドボタンを押して、ランプを点なさせてお使いください。 （出荷時は切「ランプ消打」になっています。） 



•ランプ点な中は、真空チルド内の気圧変化を検知して、 
自動で真空ポンプび動作し、真空を保ちます。 

参真空チルド内び真空になっていれば、真空チルドドアを 
開けるとき r シュー」と音びします。 

•通常のチルドルームとして使用するときは、真空チルド 
ボタンを巧してランプを消灯させてお使いください。 



•真空チルドボタンのランプび点滅するときは、真空機能び正常 
に動作していないことびあります。 I — > P .3 り 
•真空チルドルーム内を低酸素状態にするために真空ポンプび 
動作を始めると、音や振動び起こりますび、異常ではありません。 
♦収納に適さない食品、収納に注意び必要な食品•容器びあります。 

» P-2 1 



ドアを開けるとを、閉めるとを 



開けるとを 

ドアのノ心ドルに下から手を掛けて、弓 I き上げて□ック対まずします。 


閉めるとを 

ノ V ンドルに手を当てて奥まで押し込みます。 


「シユー」という音び消えてから手麵こ弓 I き出します。 

刷 Bia 

• 「シュー」と音び聞こえている間は 
ドアは引さ出せません。 


八ンドルを最後までしっかり下げてドアを□ックします。 



fc 脚 Ma 

•八ンドルを最後までしっかり下げ 
ないと真空チルドび正常に動作 
しません。 

•真空パッキンに食品の包装などび挟まったり、巧れや糸くず、ごみび付着すると真空チルドび 
正常に動作しません。食品の入れすざによる、包装の挟み込みに注意してください。 

•冷蔵室ドアを閉めるとさは、真空チルドルームのドアを閉じた状態で閉めてください。 

、ドアび開いた状態で;令蔵室ドアを閉めると、ドアやケース、食品を破損することびあります。 




ビタ S ンカセット 



■低酸素が態のときにビタミンを放出して食品の栄養素を長持ちさせます。 


ビタ5ンカセット 
真空チルドケース 


•真空チルドケースを水洗いする際にはビタミンカセットを必ず取りはず 
してください。水洗いしてしまラと、酸化防止効果び低下します。 
•ビタミンカセットは、分解しないでください。 

•ビタミンカセットは所定の位置に取り付けてご使用ください。 

真空チルドのドアびきちんとしまらないことびあります。 

※ビタ5ンカセットの定期的な交換は不要です。 
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お手入れのしかた •お手入れは月 1 


真空チルドケース T 真空ノむ/キン 


■はずしかた 

•ドアを手前いっぱいに引き出します。 


〇 


真空チルドケースの手前側を軽く持ちあげてドア 
の軸からはずします。 






0 


真空チルドケースを 
滑らせるように引つ 
ぱり出します。 



♦真空チルドケースを水洗いする際にはビタミン 
カセットを必ず取りはずしてください。 

■取0付けかた 


〇 

0 


真空チルドケースを 
滑らせるように本体 
の中に入れます。 


真空チルドケース手前の軸受けとドアの軸を 
合わせて取り付けます。 




合わせる 


% 


ドアを手前に引き出し、真空チルドケース対まず 
してください。（左参照） 

真空ノ くッキンと真空ノ くッキン受け部を、やわらかい 
布にめるま湯を含ませて、拭いてください。 


真空パッキン受け部、 

真空パッキン- 
(ドア裏側に取付） 


1 ^ 


■巧:いても真空パッキンのミちれが落ちないときは取外し 
て水洗いをして < ださい。 


0 


向かってち上の真空ノ くッキンのつまみに手を 
かけてていねいにはずします。 



〇 

0 


ちれた部分を柔らかいスポンジなどで水洗いし、 
乾いた布などで水気を十分に拭き取ってください。 

ドアの真空ノ くッキン取付溝の巧れを拭さ取って 
ください。 

真空ノ くッキンのつまみをドアの切り欠さに合わ 
せてしっかりと取り付けてください。 

ノ つまみ ^ I - 


〇 


1 


ド所 [ to 切り欠さ 


真空チルドケースを取り付けてください。 
(左参照） 


•真空チルド内部に露などの水滴びたまったときは、乾いた布で拭き掃除をしてください。 

•めるま湯外の洗剤などを使用すると部品び破損•変形•変色し、真空状態を保持でさな < なることび 
あります。 

•周囲温度び低いとさ、水分の多い食品は凍結することびあります。 

•真空チルドケースと真空ノ くッキン外は、はずさないでください。 

•水や食品汁をこぼしたときは、すぐに拭き取ってください。 


真空解除弁 



ノ V ンドルを上げて□ックをはずすと、真空解除弁により真空が態が 
解除され容易に開閉ができるようになります。 


>真空解除弁盾色）びはずれたり、緩んでいると真空チルドび正常に動作しません。 

、ンドルの穴にしっかりと取り付けてくださぃ。 

>真空解除弁に食品かすやごみなどび付着していたり、巧れたりしていると真空 
チルドび正常に動作しません。 

一ごみなどは取り除いてください。巧れはふさ取ってください。 


•真空チルドでお困りの時は…1今 P .31 〕「お困りのとき」をご覧ください。 


•真空パッ夺ンがちくなり、真空が引けなくなったら交換してください。巨》 P .331 


B 豪チ作ル—ム 
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お凍室 


冷凍室上段 


■すばやく凍らせてうまみを封じ^^^めるデリシャス急冷凍機能が 
あります。[- »P.17l 

. 肉や魚を早く冷凍するときにお使いください。 



上段フ U —ヴー 
ヶース 

アルミトレイ 

(デリシャス急冷凍コーナー） 

フリージングノむ/ク、密閉容器など 
ル物冷凍食品スペースとして 


冷凍室下段 


■内蔵3段ケースでたっぷり収納でさて、すっきり整理ができます。 
長く保存するものや、溶けやすいアイスクリームなどの収納に 
適しています。 


小物•冷凍食品など 


フリージングパック 
密閉容器など 


冷凍食品•食パン 
アイスク U —ムなど 

•冷凍室上段のアルミトレイを薄物ケース左側に移動すると、デ U シヤス急;令凍 
コーナーとして使用でさます。 


薄物ケース 
ル物ケース 
大物ケース 



—— ぶク - ^ 



製氷室（自動製氷機） 
のつかいかたは 


冷凍室の温度を調節する 



巧凍ま温度調節 

周囲温度30でで、食品を入れずに扉を閉め、を定したときの目をです。 

低温を凍 

"中"より約3〜已でおめ 

強 1 

〔 000 j 

1 

"中"より約2〜3で低め 

中 1 

い。1 

1 

約一20〜一18で 

弱 1 

い1 

1 

"中"より約2〜3で高め 


•通常は"中"の位置でお使いください。温度は使用条件により多少変動します。 

参急速;令凍運転時は、上記の温度よりさらに低めの温度になります。 

•点字は省略文字になっていますので、身近な健常者び取扱説明書の内容を説明してあげて<ださい。 

•低温冷凍で長時間ご使用になると、アイスクリーム等び固くなったり、保存していた食品の解凍時間び長くなったりします。 
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急速冷凍（デリシャス急冷凍) 


冷凍室上段のアルミ 
トレイの上にラップを 
した食品をおく 




急速冷凍ボタンを 
巧す 




約90分で「急速冷凍 
運転」： 


デリシャス急冷凍コーナ ー 


• 「急速;令凍」中は;令凍室を優先して;令却しますので、冷蔵室のドア開閉び多いと;令蔵室の 
温度び上びりやすくなります。 

• 「急速;令凍（急速製氷）」終了後の60分間は、再度急速を凍ボタンを押してち、ランプは 
点灯しますび、運転は行いません。60分経過後運転を開始します。 

参食品びアルミトレイにはりつくことを防ぐため、必ずラップをしてください。 

•食品は薄 < ル分けにすると、中/こ\まで速く凍るだけでなく、取り出しやすく便利です。 


I を自動終^ 


急速ち凍 


途中で止めるときは 
もう一度、急速冷凍 
ボタンを押す 



急速を凍 


mmmmm 


収納できる食品の高さ 



上段 

L 


/で/ぶ至 

下段 


L 


(前) 


上段フ IJ ーヴーケース 

ケース端面まで 


薄物ケース 

叫日■日气し 5 cm まで 



ル物ケース 

ケース端面まで J 

大物ケース 

ケース端面まで J 


•各ケースに収納でさる食品の高さを守ってください。 

•扉び確実に閉まらなくなり、；令えび悪くなります。 

-食品や各ケースを破損することびあります。 

•薄物ケースに日日 OmL のペットボトルを入れないでください。 

ペットボトルレび凍ると膨張して取り出せなくなります。 
•薄物ケースおよび小物ケースをはずしたまま使用しないでく 
ださい。 

•食品び詰まったり、ケース奥側に落ちて、ドアび閉まらなく 
なることびあります。 


お困0のとをは 


こんなとき お確かめください。こんな理由でず。 


よく冷スない 
霜、露がつ< 

アイスが 

やわらかい 


参ドアをひんぱんにあけていませんか？ 

^ドアの開閉を手早くしたり、できるだけ少なくすることをおすすめします。 
•食品や袋びはさまり、半ドアになっていませんか？ 
^ドアを閉めた状態でパッキンにすき間びないことをご確認ください。 

•食品を無理に詰めたり、大量の食品を一度に入れていませんか？ 
^収納できる食品の高さを守り、ドアの開閉に影響しない量を収納してください。 

食品はすき間をあけて収納してください。 

•上段フリーヴーケース、薄物ケースびきちんと取り付けられていますか。 

一きちんと取り付けてください。卜 ► P.S 己 1 



パッキンにすさ間び 
発生している状態 


•ひんぱんにドアを開閉すると食品の温度び上びり、アイスなどはやわらかくなる場合びあります。 









































































































製化室（自動製氷機) 




給水タンク 


製氷ケース 


製氷スコップ 
横向きに置いてください。 


氷の大きさ/製氷停止の切替ボタン 


自動製氷機 


表 TJX フンプ 


ボタン 


製氷皿 


氷をつくる 


ご購入後、初めてお使いのときは、最初に「製氷 


おそうじ J をしてください。一 P .261 



自動製氷機の設定 

氷の大ささのランプび消な 
していたら、氷の大ささ 
ボタンで、氷の大ささを 
選んでください。 


氷の大きさボタン 



「ランプ確認」 



給水タンクを取0出ず。 

水び「給水線」まで減ったら 
水を補給する。 



@ ふたを開けて水を 
入れる。 

「満水線」まで入れる。 



給水タンクをちどず。 

「タンクセット位置」の線を 
超えるまでしっかりと押し込む。 



満水線 



※給水タンクを傾けると水びこぼ 
れることびあ0ます。 

水びこぼれたときは、すぐに拭 
さ取ってください。 



タンクセツト位置 



自動で製氷運転を開始し、 
製氷ケースに氷が保存 
されまず。 



•水道水での製氷をおすすめします。 
•タンクの水は]週間に1度は入れ換えて 
ください。 

•5 ネラル成分の多い水で作った氷を水に 
入れると、白い浮遊物にネラル成分）び 
でることびありますび、害はありません。 

ミネラル 浄水器の水井戸水 

ウォーター （水質基準を 

(硬度:1日日 mg / LiU 下） 満足するもの) 


これらの水は、雑菌が繁殖しやすくなるた 
め、こまめにタンクを洗ってください。 



ジュース類スポーツ炭酸飲料お茶 
ドリンク 


故障や、変形、氷がつながるなどの原因に 
なります。 



初めてお使いのとさは、最初の氷 
がでをるまでに24時巧な上かか 
ることがあります。ふだんは 2 〜 3 
時間で8個ずつ氷がでさます。 
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自動製氷機の設定切り替え 


急いで氷をつくる 


自動製氷機で化を作るとを 製化停止ずる 


通常がをつ<る 

通常ランプび点灯し 
ているときは通常の 
氷をつくります。 

がの大寒さ 
適が 0'- 广、 

大きめ V し） 

»1が#比時:お巧 


大まめかをつ<る 

氷の大きさボタンを 
押すと大きめランプ 
び点なし大さめ氷を 
つ < ります。 


氷の大ささボタンを 
押すとランプび消な 
し、自動製氷を停止 
します。 





急速冷凍ボタンを押すとランプが点灯 
し、急速製氷運転となり製氷時間が短< 
なります。 

※約90分で通常運転に戻ります。 



冷蔵室ドア操作パネル 


刷 Bia •氷の大きさボタン娜すごとに、「大きめ氷製氷」一「製氷停止」一「通常氷製氷」一…の順に切り 
誓り、ランプと操作音で設定の状態をお知らせします。 

• 「製氷停止」に切り替える際、ランプび点滅することびありますび、約2日秒後に自動で消灯します。 
(異常ではありません） 

•「製氷停止」にした後は、給水タンクをよく洗い、乾かして所定の位置に戻してください。 


製氷時間と製氷能力 


1回の製氷時間 （1 回： 8個） 


製氷ケースの氷の収納 量 


氷の大きさ 
運転状態 

通常 

大きめ " 

通常運転 

約 11日 分〜 140 分 

約 150 分〜 170 分 

急速製氷 

約 70 分〜 90 分 

約 90 分〜 110 分 


氷の大ささ 

状態 

通常 

大きめ^ 

通常状態 

約 90 個 

約 60 個 

氷を手前に 
ならした状態 

約 150 個 

約 120 個^ 


•次のようなときは、氷ができるまで時間が長くかかります。 

-初めてお使いのとき （24 時間上かかることびあります） 

-ドアをひんぱんに開け閉めしたとき-冷蔵庫に大量の食品を一度に入れたとき 
-停電びあったとさ -冬場など周りの温度び低いとさ 

-製氷皿のお手入れをしたあと 

•組は a 

•氷の量は自動製氷機の貯氷量検知レバー（通常は見えません）び自動的に検知します。 

氷び一定量になると製氷を自動停止し、少なくなると製氷を再開します。 

•最大貯氷目安線は、氷をたいらにならして製氷したとさの貯氷量の目安線です。 

氷び部分的にたまると、早期に検知レノ く一び氷に当たり、貯氷量び少ない状態で 
製氷び停止することびあります。 



製氷 スコップ 検知 レバー 
最大貯氷目安線 


•製氷ケースには、氷(外の冷凍食品などを入れないでください。 
(氷びできなくなったり、食品び製氷機の部品に当たり、ドアび 
開かなくなったり、部品び破損することびあります。） 



検知レバー 


、ム、ホ^口 

/ で / 巧は □□ 

冷凍食品が奥に 
入っていませんか？ 



製氷スコップ 

製氷スコップが奥に 
入っていませんか？ 


製氷室(自動製氷機) 
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電動引を出しルーム 


(冷凍室下段、野菜室についてしぶす。） 



手動でち開けられます。 

電動弓 I さ出しスイッチ 


電動引さ出しルーム 


A 注意 


•幼児などび電動弓 I さ出しルームでいたずらをする 
おそれのあるときは電動引き出し機能を停止する。 
• ドアの上面*下面-側面を持って閉めない。 

ドアに指を挟まれけびをする原因になります。 
•野菜室の電動弓 I さ出しスイッチを押したとさに、 
足を冷蔵庫本体に近づけすざない。 

ドアび足にあたりけびをする原因になります。 
•電動引さ出しスイッチは手で操作してください。 
•電動引さ出しルームをお手入れするとさは、必ず 
電源プラグをコンセントから抜いてください。 


電動弓 I を出しルームの使い方 


電動引さ出しスイッチを手で巧ずとドア 
は自動で開をまず。 



閉めるとさは、手で八ンドルを巧して閉 

める。 （電動ではありません。） 



[お知らせ 


•「冷凍室下段」「野菜室」を電動で同時に開くことはでさ 
ません。 

先に電動弓 I き出しスイッチを押した電動弓 I き出しルーム 
だけび開さます。 

• 「冷凍室下段」「野菜室」のどちらか一方び開いている時 
は、電動引き出しは機能しません。 

開いている電動弓 I さ出しルームを閉じてから、電動引さ 
出しスイッチを押してください。 

•電動引さ出しスイッチを押すと音び発生しますび、異常 
ではありません。 

♦停電発生時には、電動引さ出しルームの開閉び重くな 
ることびあります。 


電動引き出し機能を停止する 


電動開閉ボタンをピッピッと音がずるまで、 
己秒 m 上巧しつづける。 （ランプ消な）^ 



•電動弓 I さ出し機能停止のときは、八ンドルを引い 
て手動で開けてください。 

•電動引き出し機能停止を解除するときは、電動開 
開ボタンをピーッと音びするまで、5秒じ(上押し 
つづける。（ランプ点灯） 


お知5せ 


•片方の弓 I き出しルームだけの電動弓 I き出し機能を停止す 
ることはでさません。 
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© 落ちたり、挟まれている食品など 
を取り除いてください。 


溜まつた汁をやわ5かいかわいた 
巧でか5巧:きしてください。 



電源プラグをコンセントか5必ず抜く。 

@ 上段ひろびろケース、下段野粟ケースまたは 
大物ケースをはずして < ださい。^ 

I 今 P.24,25 1 4 


■電動弓 I き出しユニット上部に食品などが落ちたときや挟まれたとき、汁が溜まったとき 
にお手入れをしてください。 


お困 D のとをは (その他の内容につきましては P 28 〜 32 をご参照ください。） 


♦電動引き出しユニットには水をかけないでください。故障の原因になります。 
♦電動引さ出しユニットは分解しないでください。けびや故障の原因になります。 



けがを防ぐため、 
必ず電源プラグ 
をコンセントか 
らおいてくださ 
い。 


音が大きい 
気になる音がずる 

にのよう脂賊常ではちりません） 


電動引さ出し 
スイッチを 
巧してち開かない 


電動引さ出し 
ルームが 開かない、 
閉ま！5ない 


• r 冷凍室下段」に比べ、「野菜室」の動作音の方が大さく聞こえます。 

音の種類 音の発生源 

-衝突するような音（ドン） 電動引き出しルームび動作する音です。 

-うなるような音(ギュイーン ）（ プ ー)( ウイーン）扉び動作する音です。 

•電動開閉ランプび消なしていませんか？ 

-- P 2 日下「電動引き出し機能を停止する」を参照しランプを点灯させてください。 
•冷凍室下段か野菜室のどちらか一方び開いていませんか？ 

一開いている電動弓 I さ出しルームを開じてから、開けようとする電動弓 I さ出し 
ルームの電動弓 I さ出しスイッチを押してください。 

•食品や食品袋-ラップ等び挟まっていませんか？ 

一本ページの「電動弓 I さ 出し ユニッ トのお手入れ」を参考に取り除いてください。 
•電動動作中に停電や障害物に当たりませんでしたか？ 

電動弓 I さ出し機能び途中で停止するので、ドア開閉び重くなります。 

■-ドアを手動で、力を入れて押し込んでください。または、ドアを引さ出した状態 
で電源プラグを抜さ、]日秒程度おいてから差し込んでください。 



「冷凍室下段」「野菜室」には、専用の半ドア防止機能がついていまず。 

•半ドアを検知すると自動的に閉まります。 

•ドアび閉まらない時は、ピピピッピピピッとアラーム音により、半ドアをお知らせ 
します。（わずかな隙間の場合、アラーム音び鳴らない場合びあります。） 

^ドアと冷蔵庫本体間に食品び挟まれていないか確認してください。 
^食品びケースの外へ落下していないか確認してください。 

落下している場合は、本ページの「電動引さ出しユニットのお手入れ」を参考に 
取り除いてください。 


電動弓き出しル I ム 


電動引さ出しの 
開さ量がルさい 


•食品の量や入れ方で開き量びルさくなることびあります。 
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野堀 



下段野菜ケース•上段ひろびろケース 


;令気を直接野菜に当てずに、やさしくしっかり冷やします。ラップ無しでわ、野菜の水分でみずみずしく鮮度を 
保ちます。 



• 食品収納目安線より上に食品び出ないようにしてください。 
-ドアび完全に閉まらなくなり、冷えび悪くなります。 

-食品や各ケースを破損することびあります。 



■こんなとさには野菜にラップを 

•長ねざ、にら、わけぎなど、他の食品へ 
のにおい移りび気になるとさ 
•使いかけの野菜や果物を保存するとさ 
•野菜び少ないとさや、包装された野菜び 
多いとさ 

•野菜室内の結露び気になるとさ 


モイスチヤーカセット 



モイスチャーカセット 
下段野菜ケース 



•下段野菜ケースを水洗いする際にはモイスチャーカセットを 
必ず取りはずしてください。 

•モイスチャーカセットは水洗いできません。水につけると成 
分び変質することびあります。 


※モイスチャーカセツトの定期的な交換は不要です。 


•野菜の量や種類によっては、上段ひろびろケースや野菜室天井に結露することびあります。 
気になるとさは乾いた布でおさ取ってください。 

•野菜室のドアは、ゆっくりと開閉してください。勢いよく開閉しますと、たて収納コーナーの 
食品（ペットボトルなど）び転倒することびあります。 

•ぺットボトルの種類により、収納でさない場合びあります。 

また、ぺットボトルのキャップを確実にしめないと収納できない場合びあります。 

•外気温び低いとさは、温度び低くなる場合びあります。 
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冷蔵室ドア操作パネル 


>冷蔵室ドア操作パネルはやわから 
い布で、から拭さしてください。 
>水をかけないでください。 

故障の原因になります。 



r ドア表面 ' 

•ドア表面はやわらかい 
布にめるま湯を含ま 
せて拭いてください。 





\ 

1 1 


ドア八ッキング 


汁受け部 


>巧れやすいところなので、 
よく拭き取る 



•汁び溜まったら 
おさ取る。 



0 脚 カバーを 手師こ引っ張 
って外す。 

取り付けは、正面から押し込む 


冷蔵庫背面•巧 


@ 調節脚を巧か5浮かせ、冷蔵 
庫をまっすぐ手前に引き出す 

キズの付さやすい床では、保護 




汁受け部^ 


© 背面•壁•巧の巧れをが:さ 
取る 

背面は空気の巧流により、細 
かいホコリが付着して巧れや 
すいところです。 


ぶ 



msmm ドア、塗装面やプラスチックを傷めたり、変色させたりする場合があります。 

♦次のものは使わないでください。 

•アルカリ性、弱アルカリ性の台所用洗剤、磨さ粉、粉石けん、石油、熱湯、たねし、酸、ベンジン、シンナー、 
アルコール、漂白剤など（洗剤の「家庭用品品質表示法に基づ<表示」の「液性」の欄をご確認<ださい。） 
♦食用油、柏橘類の果汁、食品の汁び付いたときは、必ずおき取ってください。 

♦化学ぞうさんをご使用の際には、その注意書さに従ってください。 


ち お手入れの際には、必ず電源プラグをコンセントからおいてください。 


お手入れ/庫巧 • 届かのお手入れ 


巧れに気づいた5 


•すぐに拭き取りましよう。 

見えない部分も年に一回はお手入れすることを 
おすすめします。 

参やわらかい布でめるま湯を含ませて拭く。 

巧れび落ちに<い場合は、台所用中性洗剤を薄めて 
使い、めるま湯を含ませた布で拭さ取ってください。 
•部品をはずすときは、あらかじめ食品を取り出す。 


唐巧•唐がのお手入れ 


電源プラグ 


•電源プラグについたほこりをそのまま放置すると火災の 
原因になります。年に一度はお手入れをしてください。 

〇電源プラグをコンセントから抜く。 

@点検する。 

•コードに傷はありませんか？ 

-電源プラグび熱くなっていませんか？ 

@ホコ U などを取り除さ、乾いた布で拭く。 

0 電源プラグをコンセントにしっかり差し込む。 



野菜室/お手入れ/庫内•庫外のお手入れ 
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> 手前側を軽く持ちあげてドアの卽 
か5はずし手前こ引っぱり出す。 

言羊し<は b » P.l 曰 J 




ビタミンカセツ h は 
水洗いでさません。 




\ 脈'/ 

►ドアを手前いっぱいに開け、図の 
ように上段ひろびろケースを引き 
上げる。 





♦ドアの手前を持ち上げ、さらに 
ゆつ<0と引さ出し、ドアを 
傾ける。 


モイスチャーカセツトは水洗いでさません。 


•下段野菜ケースを真上に持ち上げる。 
•取り付けの際は、下段野菜ケース左ち 
奥側の突起を枠の角穴に入れ、下段 
野菜ケースのふちを枠の上に乗せる 
よラにセツトする。 


〇 ドアを開け、薄物ケース-小物ケースを 
それぞれ引さ出す。 


大物ケースを真上に持ち上げる。 




乂 


取り付けは、大物ケースの左ちの突起を、枠の角穴に入れてセットする。 
また、小物ケース左ちの爪を大物ケースの外側にセツトする。 


■引を出し扉の取り付けかた 




•ドアを開け、ケースを手前に持ち上げる。 

取り付けは、ケースの左ち4箇所の突起 
を枠の角穴に入れてセットする。 



少し持ち上げてはずす。 


① 手前ち側ののを、棚を左へ巧して 
はずず 

② 手前に引き出してち下の m 2 ヶ所を 

はずして取りはずす。 グ 




参底面の左ちを軽くたたさなび6 
持ち上げてはずす。 

取り付けは、最後までしっかり入れる 




参持ち上げなが5引き出してレール 
か S はずす。 

取り付けは、棚の軸をレールの溝に 
添わせて押し込む。 
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自動製化機のお手入れ 



参初めてお使いのとき 
•1 週間切上使わなかったとさ 

1 

^給水タンク < 

>お手入れは週1回 

■ 

給水パイプ • 

>お手入れは年1回 

■ 

製氷皿 • 



製氷皿や給水路を水洗いでさます。 

製氷ケース内に水が流れ出まずので、氷を 
他の容器に移し、冷凍室に移動しまず。 




満水線まで水を入れて、セットする C 



0 


満水線 タンクセツト位置 


•給水タンクの水びこぼれないよう傾けずにタンク 
セット位置の線を越えるまでまっすぐ押し込む。 

製氷おそうじボタンを日秒上押しつづける。 

ランプび点灯し、ブヴーび鳴りだしたら「製氷おそ 
うじ」びスタートします。冷蔵室のドアを閉じる。 



製がおそ j 

が〇 





〇 


約3分間ランプび点巧し、ブヴーび鳴りつづけます。 
※エコアラームを 止めていると きは、 ブヴ ーは 鳴り 
ません。ランプび点巧している間は、「製氷おそ 
ラ じ」 を おこなっています。 

約3分後ブザーが鳴り終りランプが消'なし 
たら、 製氷ケース内の氷や水を取り除き、 
きれいに拭き取ります。 



一時的に他の冷凍室に移動した氷を製氷ケース 
内におします。 

給水タンクに水が残りまずが、そのまま 
お使いいただけまず。 


「めめり」や「水アカ」の発生を防ぐため、給水タンク 
各部は、週]回水洗いしてください。 

給水カバー •ふたの開けかた 




ふゾ 


''夕三 


参ふたの閉めかた 

矿， 


(前） 


(後） 


給水線 


ふたの後側から差し込み、矢 
印の方向へ閉めてください。 


パッキング 


ミき水フィルター •お手入れは週1回 

(交換の目安は約3〜4年 ） BsES 


〇 


給水タンクを取り出ずと奥側に給水ノ くイプが 
見えまず。 



如 


項 


翻 


給水ノ くイプ上の指かけ部に指をかけ、手前 
に倒すように引っ張る。 


0 

0 水洗いずる。 



の 


も' ※この穴の中に硬いもの 

を入れないでください。 
‘ ' \ 故障の原因になります。 

給水ノ W プ先端を差し込み穴にはめて奥に 
倒ずように押し込む。 



民 

差し込み穴 

給水タンクを入れる。 




〇 


お手入れは年1回 


製氷皿への給水を止めるため氷の大きさ 
ボタンを押して、ランプを消なさせてください。 

の （製氷停止） 




※ランプが点滅したときは、約2日秒 
待ってランプび消えてから、次の 
操作をしてください。 


0 


押してランプを 
消灯させる 


製氷室の扉を開ける。 

〇レバーをおろして0フレームを引き出ず。 
@カバー（乂部）を手前側に起こして 

0フレーム か5製氷皿を_ 

取りはずず。 


カパ 




製氷皿を空にして、流水で軽 < 洗い流ず。 


•綱は a 

•製氷皿の「フレームび奥まで押し込めない」とさは製氷皿 
を駆動するモータび動いた可能性びあります。 

一度製氷皿をはずして、フレームを押し込み製氷室の 
ドアを閉じてから約]分間待ってください。 

製氷皿駆動モータの準備び完了し、取り付けでさます。 


;パ^^^^:^^ 


© o 製氷皿をセットして、0カバーを閉じる。 
0フレームを水平にして奥まで巧し込み、 

0レノ（一を上げる。 m " 


A 氷の大きさボタンを巧して、ランプを点なさせて 


ください。（自動製氷がスタートします) 


点な- 



押してランプを 
点なさせる 


脚;お口 



〇 


ケースをまねしてふたか5はずず。 


巧 


つ， 


0 


ミき水フィルターのつまみを指で引っ張って 
ケースか5はずず。 


— 寺 


つまみ、 


、一.み寺—:.个 

A 

やね!5かいスポンジなどで水洗いずる。 



自動製氷機のお手入れ 
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お困 D のとをは 


修理を依頼される前に、次の点をもう一度お調べください。それでも具合の悪いとさは、お買い上げの 
販売店か弊社お客様相談窓□にご連絡ください。 

ご購入を、おほいはじめによくあるお巧い合わせ 


r ^ 

お使いはじめに 
よく冷スない 
製氷でをない 

♦夏場や食品が多い場合は、冷えるまでに時間がかかります。 

一据付直後は、 約4〜24 時間な上 かかることがあります。 

♦お使いはじめは、庫内が冷えてか S 製氷運転を開始するために時間がかかります。 

食品の量やつめかたにより、 最初のかがで去るまでに 24 時間な上 かかることがあります。 

ードアの開閉を手早くしたり、できるだけ少なくしてください。 

^食品はすき間をあけて収納してください。 


こんなとを 

お確かめください。こんな理由でず。 ] 

自動製氷が 5 ま<いかない 

•冷蔵室内操作パネルの「氷の大きさ」ランプび消灯していませんか？ (一 » P .191 
^\/j ^ ^/ c - .しし ♦給水タンクび「タンクセツト位置」より奥まで押し込まれていますか？ [— > p . i 8) 

なし' •製氷ケースの奥に氷 ■ lU 外のものび収納されていませんか ?[-> P .191 

氷びなかなかでを 
ない 

製氷皿に水が入 5 
ない 

• ドアを頻繁にあける、大量の食品を一度に収納するなどしていませんか？ 

庫内び十分に冷えていないおそれびあります。 

一庫内び冷えるまででさるだけドアのあけしめを少なくしてみてください。 

一収納している食品同±の間隔をでさるだけあけてみてください。 

•冬場は氷びできるまでに1回あたり4時間ツ上かかることびあります。 

• 「氷の大きさ」ランプび消灯した状態から点灯させた直後は、通常より氷びできるまで時間びかかる 
ことびあります。 

•食品や袋びはさまり、半ドアになっていませんか。 
^扉を閉めた状態でパッキンにすさ間びないことをご確認ください。 

氷に突起びできる 

•製氷皿の溝部分に溜まった水び凍ったものです。異常ではありません。 

貯めたかび丸<なる 
か同±が<っつ< 

•長期間ちい氷を貯めたままだと、自然にルさくなったりくっついたりします。 

•ドアを頻繁にあける、大量の食品を一度に収納するなどしていませんか。庫内の温度び上がり、 
貯めた氷び小さくなったりくっついたりします。 

•一時的にドアや引さ出しび半ドアになっていた可能性びあります。 

できあがったかが 
小さい 

•給水タンクの水び残り少なくなると、小さな氷びできることびあります。 

一給水タンクの満水線まで水を入れてみてください。 (- » P .18] 

できあびった氷び 
はじめか 5< っつ 
いている 

•製氷皿に入る水の量びばらつくと、くっついた氷びできることびあります。 

給水タンクの満水線まで水を入れてみてください。 P .18] 

•製氷皿に傷びつくと、氷びできたときに製氷皿からはびれにくくなり、くっついた氷びできることびあります。 
何度も同じことび起きる場合は、販売店にご相談のうえ、製氷皿を交換してみてください。 

氷に白いにごりび 
おる 

•水の中に溶け込んでいた空気の細かい泡び氷の中に閉じこめられた為です。 

一異常ではありません。 

•ミネラルウオーターで氷をつくりましたか？ 

一水に含まれるミネラル分び凍って白くにごることびあります。 

水に溶けても白くにごることびありますび、害はありません。 

製氷皿のフレーム 
び引を出せない 

• 「氷の大きさ」ランプび点灯していませんか？ 

^自動製氷機び氷を作っている間は弓1き出せません。「氷の大きさ」ランプを消巧させてください。 

ランプび消打せずに点滅しだしたときは、約2日秒待ってランプび消えてから引き出してください。 （一» P .271 
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をえない 


冷スない 
霜-露びつ< 
アイスびやわ 
5 かい 


>食品や袋びはさまり、半ドアになっていませんか？ 

* ドアを閉めた状態でパッキンにすを間びないことをご確認ください。 

>食品を無理に詰めたり、大量の食品を一度に入れていませんか？ 

* 収納できる食品の高さを守り、ドアの開閉に影響しない量を収納してください。 
* 食品はすさ間をあけて収納してください。 

Lb 段フ IJ ーヴーケース、薄物ケースびさちんと取り付けられていますか。 

* きちんと取り付けてください。 〔■♦ P .25 l 


パッキンにすさ間び 
発生している状態 


•冷蔵庫を据え付けた場所やすき間、周りの状況などによって冷えにくい場合びあります。 
正しく据え付けされているかご確認ください。[- » P .6 j 

•温度設定び「弱」になっているとよく冷えない場合びあります。 
^よく冷えない部屋の設定温度を「中」または「強」に変更してください。 

•夏場など、冷蔵庫の周囲の温度び高くなっていませんか？ 
^ょく冷ぇなぃ部屋の設定温度を「強」に変更してください。 


•冷蔵庫のドアを開けている間は庫内の温度び少しずつ上びります。開け閉めびひんぱんまたは 
長い時間ドアを開けたままにしておくと、庫内の温度び下がりにくくなります。 

一開け閉めの回数を少なくする、手早くするなどしてみましよラ。 


霜や露がつ< 





こんなとき お確かめください。こんな理由でず。 



お困りのとさは 


冷蔵庫の使 
い方を確認 


設定温度 
を確認 


食品の収納 
状況を確認 
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お困りのとをは 〜つづき〜 


こんなとき お確かめください。こんな理由でず。 


音が気になる 

•正し < 据え付けられていない可能性びあります。 

■ mm _ [ 処置 _ 

床びたわんでいる 丈夫な板を敷いてからその上に据え付けてみましょう。 

_ F » P -6| _ 

冷蔵庫び壁や家具などに当たっている冷蔵庫の周りにすさ間をあけて据え付けてみましょう。 
脚カバーび外れている 脚カバーをしっかり取り付けてください。 f 今 P . 目) 


•ご購入後、使いはじめなど冷蔵庫び冷えていないとさや、ドアの開け閉めび多いとさ、周囲の温度 
び高いとさはコンプレッサーび高速運転をするため、音び大さく感じることびあります。 
^十分に冷ぇれば割まルさくなります。 


運転音が長い 

•コンプレッサーをゆっくり運転させて、省エネ運転をしているためです。 

ときどき音が大きくなる 

•庫内の温度変化に合わせて運転する力を変更しているためです。 


その他このような音 
び聞こえたとさは 


を蔵库が熱くなる 

冷蔵庫の側面が熱くなる •冷却装置び運転するときに発生する熱を外に逃がすために熱くなることびあります。 

足元から暖かい風が出る 一据え付け直後や夏場は已〇〜60でになることをありますび、安全および性能上問題はありません。 


においが気になる 


かびにおう 

•給水タンク、浄水フィルターび巧れたり、氷びちくなっていませんか？ 

一「めめり」「水アカ」防止のため、週]回水洗いしてください。 （一 ► P . S 目 1 
•水道水中の塩素分び凝縮されるため、塩素び強くにおうことびあります。 

庫内びにおう 

•においの強い食品をそのまま収納していませんか？ 

^脱臭機能は全てのにおいを完全に取り除くことはでさません。 

ラップをかけるなど密封して収納してください。 

プラスチックの 
においびする 

•庫内にプラスチック部品を多く使用しているためですび、十分に冷えるにしたびってにおいは徐々 
に少なくなります。 


•次のよラな音は正常な動作のとさに発生するちので、異常ではありません。 


音の 種類 

音の発生 源 

-水の流れるよラな音（チョ□チョ □) 

-衝突するような音（コッコッ） 

-沸騰するよラな音（ボコボコ） 

-肉を焼くよラな音（ジュー） 

冷蔵庫を冷やすための冷媒び流れる音、霜取りの際に 
水び流れる音、蒸発する音です。 

-さしむよラな音（ピシッ） 

冷蔵庫の温度び変化するとさや、真空チルドルームの 
気圧び変化するとさ部品びさしむ音です。 

-何か引つかかるような音（コトコト） 

• ラなるよ5な音（プー ） 

-扉を閉めた直後の音（ブーン） 

庫内の温度を制御する電気部品や真空ポンプび動作 
する音です。 

-自動製氷機の音 
(ギュイーン） 

(ガラガラ） 

(ゴボゴボ） 

自動製氷機の製氷皿から氷び離れるとさや製氷皿に 
水を入れるとさの音です。給水タンクび空のとさち 

2時間ごとに音びします。 

「氷の大きさ」ランプを消灯させると製氷停止となり 
音びでな< な0ます。 （一 ► P . 19 ] 

-とさどさする音（カタカタ） 

庫内を;令やすための運転を始めるとさの音です。 


冷蔵庫か 5 聞こえる 
音びうるさい 
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あ困りのとさは 〜つ、つき， 
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こんなとをには 


冷蔵室内操作パネルの 
「氷の大きさ」ランプ 
が点滅している 


•自動製氷機-温度制御または霜取り装置などに異常びあることをお知らせしています。 
•下表の内容をご確認いたださそれでち点滅び消えない場合は、お買い上げ販売店に 
ご相談ください。 


点滅パターン 

考え 5 れる原因 

ご確認いたださたいこと 

3 回点滅 

製氷皿や貯氷量検知レバーに、食品な 
どび当たっている可能性びあります。 

製氷室を空にして「製氷おそうじ」を 
実施してください。 

1 回点滅 

電源を入れた直後や離氷動作中に製氷 
停止にしたときに起こります。 

しばらく (約 2 日秒)待つと製氷停止状態 
になり、点滅び消えます。 



停電した 

•復旧するまでの間はドアの開閉を減らし、新たな食品の収納はさけてください。 

長期間使わない 

•電源プラグを抜いて庫内や自動製氷機のお手入れをし、 2 〜 3 日間全ての扉-引き 
出しを開けて乾燥させてください。 ► P .23 〜27 ) 

庫内の食品溫度をはかる 

•冷蔵庫用温度計をご利用ください。部品番号 R -624 FB 023 

霜取りをする 

•この冷蔵庫は自動で霜取りをしますので、操作は必要ありません。 

解けた水は蒸発皿にたまり、自動的に蒸発します。 


•棚やケースに収納でさる食品の重さは次の通りです 


収納できる食品の 
重さ 



部品名 

R - Y 6000 

R - Y 5400 


下びって届 <ん棚 

6.0 kg 

6.0 kg 


低いん棚 

7.0 kg 

6.0 kg 


高さかわるん棚 

1 9.0 kg 

16.5 kg 

冷蔵室 

ひっ < りかえるん棚•固定棚 

1 9.0 kg 

16.5 kg 

引さ出せるん棚 

4.0 kg 

4.0 kg 


真空チルドルーム上の棚 

6.0 kg 

5.0 kg 


真空チルドケース 

3.0 kg 

2 .己 k 呂 


ル物•卵ケース 

1.5 kg 

1 .已 k 呂 

製氷室 

製氷ケース 

自動製氷機で作った氷 ■lU 外は入れないでください。 

(- > P .19 l 

冷凍室上段 

上段フ IJ ーヴーケース 

7.5 kg 

6.0 kg 


薄物ケース 

己.已 kg 

5.0 kg 

冷凍室下段 

小物ケース 

7.5 kg 

7.0 k 呂 


大物ケース 

13.5 kg 

12.5 kg 

里？菱き 

上段ひろびろケース 

8.5 kg 

7.5 kg 

王 T 木ち 

下段野菜ケース 

16.0 kg 

14.5 kg 


•湿度び低いとさに設定すると節電することびでさます, 
露び付くとさは設定を解除してください。 




節電したいとさ 
f 結露防止用ヒータ^ 
、を弱くしたいとき； 


1. 冷凍室下段ドアを開ける。 

2 . 冷蔵室ドア操作パネルの急速冷凍ボタンを「ピーッ」 
音びするまで己秒 ■ lU 上押しつづける。 

3 . 冷凍室下段ドアを閉める。 

4. 再度、急速冷凍ボタンを押しランプを消す。 

設定を解除するときは、同じ操作をしてください。 
アラーム音び「ピピッ」となり設定び解除されます。 
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エコアラーム/別売部品 


ドアの開放状態が1分上になると、下表のようにアラーム音が鳴り、 
LED ランプが点滅し、音と光でドアが開いていることをお知らせします C 

•LED ランプ：冷蔵室ドア操作パネルのボタンび点滅します。 




エコアラーム 機能は、冷蔵室、製氷室、冷凍室下段、野菜室についています。 
(冷凍室上段には対応していません） 


■アラームを止めるとさは 


■再びアラームを鳴 5 すときは 


〇 急速を凍ボタンを 
"ピピッ"と鳴る 
まで"約 3 秒"巧し 
つづける。 


@ 再度、急速を凍ボ 

々 V ホ抽 I •う V プ 


タンを押しランプ 
を消す。 


〇 急速を凍ボタンを 
"ピピッ"と鳴る 
まで"約 3 秒"巧し 


@ 再度、急速冷凍ボ 
タンを巧しランプ 


を消す。 


つづける。 


速ち写息速を巧 连ち驳 

ランプ点な ランス肖な ランプ点打 


約3秒 



ランプ消巧 


•エコアラームを止めると、冷蔵室ドア操作パネルのボタンの点滅ち止まります。 

参据え付け時は、エコアラームび鳴る状態に設定されています。 

•電源プラグを抜さ差ししたり、停電復帰した後はエコアラームび鳴る状態に戻ります。 

• 「急速;令凍（急速製氷）」運転中にエコアラームの入/切操作をすると「急速;令凍（急速製氷)」は 
解除されます。 

另 IJ 売部品 

次の部品を交換する際は、必ず販売店に型式名をご指定のうえ、専用の部品をお買い求めになってください。 


〇電源プラグを抜く。 

@庫内なカノ く一奥側ののに指をかけて手前下側に引さ、 
ランプカバーをはずす。 

@庫内'なを奥備こ引っ張りはずす。 

©手鏡で庫内'なの差込□を確認し、電極を水平にして 
差し込み、止まるまで押し込んでください。 

@庫内なカバーの手前側のを差し込み、奥側ののを 
取り付ける。 

@電源プラグをコンセントにしっかり差し込む。 


ザ—が'' 


•ちくなったら交換してください。 

(約 3 〜 4 年び目安です。） 

•交換用浄水フィルター部品番号 RJK -3 日 



ドアの開放時間 

アラーム音 

LED ランプ 

1 分後 

ピッピッピッ 

点滅 

2分後 

ピッピッピッピッピッ 

点滅 

3分後1；!降 

連続で鳴り続けます。 

点滅 


•破損した場合は交換してください。 
•交換用部品のご注文 


R - Y 6000型 

部品番号 

R - Y 6000 311 

R - Y 5400型 

R - Y 5400 311 


こんなとさには/ H コアラ I ム/別売部品 
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仕様/を蔵届の消費電力量について/を結の性能 


仕 様 



• 「定格内容積」は、日本工業規格 ( JISC 98 日 1) に基づさ、庫内部品のうち冷やす機能に影響びなく、工具無し 
にはずせる棚やケース等を、はずした状態で算出したものです。「定格内容積」には、「食品収納スペース」と 
「冷気循環スペース」を含みます。 

• <〉内は、「食品収納スペースの目安」です。引さ出し式貯蔵室（野菜室，冷凍室）の場合、「定格内容積」と併 
せ「食品収納スペースの目安」を表示しています。 


冷蔵庫の消費電力量について 


■年間消費電力量は 、」 IS C 9801 (2006 年版)で決められた測定方法と計算ち法において得られた値を表示しております。 
■使用時の消費電力量は、設置の仕ち、各庫内の温度設定、周囲温度や湿度、ドア開閉頻度、新しく入れる食品の量や温度、 
使い方等により変動する場合びあります。 


JIS C 980 1 ( 2日日6年版）消費電力量測定方法 


種 



鮮 

冷凍冷蔵庫 

冷蔵庫 

冷凍庫 

性 



ホ 只 

「スリースター」「フオー 

-スター」機種 

産 

ホ 

:曰 

ド 

冷凍室 

冷蔵室 

冷蔵室 

冷凍室 

库 

の 

/nn 

お 

一18でソ下 

4 ソ下 

4 ソ下 

一18 tU ソ下 

扉 

開 

開回 

数 

8回/日 

3曰回/日 

3曰回/日 

8回/日 

周 

囲 

C 曰 

/nn 

度 

3日で及び1曰で 

周 

囲 

湿 

度 

3 〇で測定時 

: 7 0 + 5% 

1曰で測定時 ： E 

5 5 + 5% 


消費電力量 JIS 年間消費電力量 （ kWh / 年） 

の表示 （周囲温度3日で測定による1日当りの消費電力量18日日分と周囲温度1已た測定による1日当りの消費電力量18日日分の合計) 


この冷蔵庫の冷凍室の性能は E も*心 (フォースター）です。 

冷凍室の性能は、日本工業規格のに C 96 日 7) に定められた方法で 
試験したときの、冷凍負荷温度（食品温度）によって表示しています。 
■」 IS の試験方法は次の通りです。 

•冷蔵室の溫度び crcii ^ 下とならない範囲で、最ち低い溫度になるよラ 
温度調節をして、試験を行います。 

•冷蔵庫の据え付け場所の温度は、1己〜30での範囲を基準としています。 
•冷凍室定格内容積1 00 L 当り4.己 kgii (上の食品を24時間(内で-18で 
じ(下に凍結でさる性能の冷凍室を、フオースター室としています。 


言己 号 

フォースター 

-1 S む(下 

冷凍負荷温度 
(食品温度） 

市販冷凍食品の 
貯蔵期間の目ち 

約3力月 


■ 市販冷凍食品の貯蔵期間 

冷凍食品の貯蔵期間は、食品の種類-店頭での 
貯蔵状態-冷蔵庫の使用条件などによって異な 
りますので、一応の目安としてご覧ください。 
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巧証とア フターサー ビス 


保証書(別添) 


保証書は、必ず「お買い上げ曰•販売店名」などの記入をお確かめのうえ、販売店から受け取っていたださ、 
内容をよくお読みのあと、大切に保管してください。なお、 食品の補償等、商品修理じ(外の責はご容赦ください。 

' _ _ _ 保証吗胃一 

お買い上げの曰か!51年間です。 （ただし、冷凍サイクル•庫内冷却器用ファンおよびファンモーターは、己年間です。 
-なお、保証期間中でわ有料になることびありますので、保証書をよくお読みください。 


補修用性能部品の保有期間 


冷蔵庫の補修用性能部品の保有期間は、製造打ち切り後9年でず。 

補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です C 


転居されるとをは 


ご転居により、お買い上げの販売店の アフターサービスを 
受けられなくなる場合は、前もって販売店にご相談ください。 
ご転居先での日立の家電品取扱店を紹介させていただきます。 


ご不明な点や修理に関ずるご相談は 


修理に関するご相談ならびにご不明な点は、お買い上 
げの販売店または TEL 日] 20-3121-68 にお問い合 
わせ <ださい。 


修理を依頼されるときは（出張修理） 


28〜31ページにしたがって調べていただき、なお 
異常があるときは、必ず電源プラグを抜いてか5、 
お買い上げの販売店にご連絡ください。 

■ ご連絡していただきたい内容 

アフターサービスをお申しつけいただくときは、下の 
ことをお知らせください。 


品 名 

日立冷凍冷蔵庫 

型 ぶ 

冷蔵室ドア内側の、 
R - Y 6000 銘板に記載されて 

J-V 

R - Y 5400 いる型式をお知ら 

\せ< ださい。 

お買い上げ日 


故障の状況 

でさるだけ詳しく 

ご住所 

付近の目印等わお知らせください。 

お名前 


電話番号 

( ) - 

訪問希望曰 



■ 保証期間中は 

修理に際しましては保証書をご提示ください。 
保証書の規定に従って、販売店び修理させていた 
ださます。 

■ 保証期間が過ざているときは 

修理すれば使用でさる場合には、ご希望により修 
理させていたださます。 

■修理料金のしくみ 
修理料金=技術料+部品代+出張料 

などで構成されています。 


診断、部品交換、調整、修理完了時の点検などの作業 
にかかる費用です。技術者の人件費、技術教育費、測 
定機器などの設備費、一般管理費などび含まれます。 


修理に使用した部品代金です。その他修理に 
付帯する部材などを含む場合わあります。 


商品のある場所へ技術者を派遣する場合の費用で 
す。別途、駐車料金をいただく場合びあります。 


※型式は保証書にわ記載されています。 


仕様/冷蔵庫の消費電力量について/冷凍室の性能/保証とアフタ—ヴ—ビス 
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@ かがでをない 


•据え付け直後では 
ありませんか？ 。 

巧!！ 

1 ' ' 

•ご購入後、お使いはじめは、庫内び十分に;ちえてから 1 
製氷運転を開始するため最初の氷びできるまで 24 時間 ■ 
じ(上かかることびあります。 J 

• 


になつていませんか？ 






盗 

あの 大きさ 

哦〇 

议が fflt 時:消口 

「氷の大きさ」ランプが 
消なしていませんか？ 

► 

がの 大きさ^ pi 

巧が- 

大きめ* 、—/ 

曲氷#じ時:お巧 1 

► r 氷の大きさ」ボタンを 
押してランプを点'打さ 
せて < ださい。 

•給水タンクび正しくセットされていますか？ 

が 給水タンクび「タンク 

セット位置」より奥まで 
押し込まれていますか？ 

給水タンクに水が 
入つていますか？ 

ず〜-'.:^ 

► 

タンクセツト位置 

給水タンクに水を入れ 
「タンクセツト位置」 

より奥まで押し込んで 
<ださい。 


•製氷ケースに氷 m 外のものが入っていませんか？検知レバーび「氷がある」と判断します。 



製氷スコップを正しい 
位置に置いてください。 


製氷ケースには氷];^外は 
入れないでください。 


いませんか？ 


入っていませんか？ 


- 4 - 


R-Y ® 






則 1 


A 

S ' 

il 


据え付け直後に 
食品を入れても 
大丈夫ですび、 
冷気の循環を良 
<するため、すさ 
間を開けて収納 
して < ださい。 


食品をつめ過ぎたときなど 



食品をつめ過ぎ 
ると、冷気の循 
環び悪 < なり、 

庫内び冷えるま 
でに時間び長く 
かかります。 

ごを意ください。 


水び製氷皿に 
給水され、製 


氷びスタート 



します 



氷びできあびります。 



庫内び十分に冷 
えないと給水さ 
れませんので、 
氷びできあびる 
までに、時間び 
かかります。 


V 



冷厭 j 車わ^ら聞 cl スる•お使いはじめは冷蔵庫が冷えていないので、コンプレッサーが高速運転をするため 
音び気になる 運転音び大さ<なじます。十分に;令えれば音は小さ<なじます。 


曰立冷凍冷蔵庫 

お困0のとをは 


お問い合わせのをい内容を中/に記載していまず。 

合せて r 取扱説明書」、 DVDr 上手な使いかた」をご覧ください。 
MdhM この7-クは「取扱説明書」の記載ぺージです。 


まずは、次のことをお調べくださし、。 


〇 


ご購入後、お使いはじめに 
よくあるお問い合わせ 


ぶぐ冷えない 


© 霜や露がつ< 



0 真空チルドが気になる 


@ 氷ができるのがおそい 


@ 氷ができない！ 


♦その他の、「音が気になる」「扉の段差」「冷蔵庫が熱くなる」などについては取扱説明書をご覧くださし、。 
•この説明書は R - 丫目000を使用し説明していますが、他の機種も内容は同じです。 

〇 ご購入を、お使いはじめによくあるお巧い合わせ 


こんなとさは 


よぐ冷スない 


.んな理由です 


>お使いはじめは、冷えるまでに時間がかかります。 


時期 

通常 

夏場 

冷えるまでの時間 

約4時間 

半曰〜]曰上 


※食品をつめすざるとさらに 
時間びかか0ます。 


^庫内を早く冷すには、ドアのあけしめを極力少なくしましょう。 
^食品はできるだけすき間をぁけて収納しましよう。 


ご購入を、おほいはじめで知つておいていただをたいこと 


•電源を入れる 


•4 〜6時間後 




6〜8時間後 •24 時間後 




令スた ) 


よく冷えない 
製氷でさない 
音が大さい 




































































@よ< をえない 


お確かめください 



.んな理由です 


•収納食品のご確認 
•引き出しやドアに食品や袋び 
挟まっていませんか？ 



♦食品や袋が挟まると引き出しやドアが半ドアになり冷気 
が外に)'曳れて庫内の温度が上がります。 
^食品や袋が挟まらないよラに収納しましよラ。 
引き出しやドアを閉める際はぴったりしまっているか 
確認しましよラ。 


•使い方のご確認 
-ドアや引さ出しをひんぱんに開け 
閉めしていませんか？ 

-ドアや引を出しを長時間あけつづ 
けていませんか？ 


^ ♦冷蔵庫を開けている間は庫内の温度が少しずつ上がりま 




す。開け閉めがひんぱんまたは長時間あけつづけると、 
庫内の温度が下がりにくくなります。 
^開け閉めの回数を少なくする、手早くするなどしてみ 
よしよつ0 


•収納食品のご確認 
-食品をつめ込みすざていま 
せんか？ 

•食品が冷気の吹き出し口を 
ふさいでいませんか？ 



•食品がすき間なく収納されたり、 
冷気の吹き出し□をふさぐ位置に 
置かれると、庫内のすみずみまで 
冷気が流れにくくなります。 - 

^すさ間をあけて収納してください。 


14 谷 


•収納食品のご確認 

-熱いお料理など温度の高いらのを多量に入れて 
いませんか？ 


>熱いちのを多量に入れると庫内の温度が上がります。 
^十分に冷ましてから収納するか、量 
を減らしてください。なお、暖かい 
ごはんを急速冷凍すると、おいしい 
状態で冷凍保存がでさます。 


〇 


•据え付けが況のご確認 
-冷蔵庫の周りのすを間は十分ですか？ 

-冷蔵庫に直接日光び当たっていませんか？ 

-近くにガスレンジなど発熱するらのび置かれて 
いませんか？ 


•冷蔵庫を据え付けた場所や 
すき間、周りの状況などに 
よって冷えにくい場合があ 
ります。よく冷えるように 
正しく据え付けされている 
かご確認ください。 
^詳しくは取扱説明書をご 
覧ください。 P . 目〕 


支 一 




作 

左ち日.日 cmliLb 


:日 


•設定温度のご確認 

-冷蔵庫内の操作パネルの温度はどう設定されて 
いますか？ 


♦温度設定が「弱」になっているとよく冷えない場合が 
あります。 

^よく冷えない部屋の設定温度を「中」または「強」に 
変更してください。 


@ 霜や露がつ< 


こんなとさは 


庫内やドア.引き 
出しの枠に霜や露 
がつ< 


.んな理由です 


♦一時的にドアや引き出しが半ドアになっていた可能性があります。 

^引き出しやドアをしめる際はぴったりしまっているか確認しましょう。\ 
♦開け閉めの回数が多いとき、長時間あけつづけた可能性があります。 
^開け閉めの回数を少なくする、手早くするなどしてみましよラ。 




庫©夕♦雨の日など屋内の湿度が高いときは冷蔵庫の外側に露がつくことが 

ピっ,1。ム、, あります。 

(た％^技、^ ^乾いた巧でふき取ごてくださし、。 

h * ノ、弓 I さ■出し W と7 


野菜室や真空チル 
ドルームの中が結 
露ずる 


♦野菜室や真空チルドルームは他の部屋より湿度が高くなっています。 
(食品を乾燥させずに長持ちさせるため） 

一気になる場合は食品にラップをしてください。 



〇 真空チルドが気になる 


こんなときは こんな理由です 


•真空チルドボタンのランプが，点滅する C 


急冷蔵 真空チルド_急速冷凍 



•八ンドルの□ツクができなし、。 


真空機能び正常に動作していないことびあります。 

つざのことを確認してください。 

♦八ンドルを最後までしっかり巧し下げて□ックしていますか？ 

一□ックされていないと真空になりません。 

♦真空パッキンと受け部の間に食品の袋、髪の毛などの挟まりは 
ありませんか？ 

^わずかな食品カスが挟まっていても真空になりません。 
取り除いてください。 

•真空パッキン-真空パッキン受け部の巧れはありませんか？ 
一巧れているとさはふさ掃除をしてください。 （一> P .1 已） 

♦真空解除弁（青色）がはずれたり、緩んでいませんか？ 

一八ンドルの穴にしっかりと取り付けてください。 

♦真空パッキン部に食品の包装などが挟まったり、巧れや糸くず、 
ごみや髪の毛び付着していたりしていませんか？ [-» P .15 J 
^食品の包装が挟まったときは、取り除いてください。 
^巧れた真空パッキンと受け部はお手入れしてください。 

• r 真空チルド」のランプが点灯していますか？ 

♦八ンドルが上に上がっていませんか？ 

ーヘン ドルを下げて□ックをしてください。 

♦真空パッキンや八ンドル下部にある真空解除弁清色）がはずれ 
たり、緩んでいませんか？ 

♦真空チルドルーム開閉直後は、真空ポンプが動作を始める準備 
状態となるため「シュー」と音がしないことがありますが、 
故障ではありません。 

^自動的に真空ポンプが動作し、低酸素状態をつくります。 

♦真空パッキン部や真空チルドケースの奥に食品などが挟まって 
いませんか？ 

^食品などが挟まったときは、取り除いてください。 

♦真空チルドケース手前とドアの軸がはずれていませんか？ 


一真空チルドケース手前とドアの軸をあわせてください。 〔-み P .15 I 


•真空チルドルーム周りか!5の r ブーン」 
という音と振動びする。 



♦真空にするためのポンプの動作する音です。異常ではありません。 
•夜間など音が気になるときは、真空ポンプの動作を停止すること 
がでさます。 

♦音や振動がひんぱんにあるときは、ドアに物が挟まっているか 
真空パッキンが巧れている場合があります。 P .1 已〕 
^食品の包装などが挟まったときは、取り除いてください。 
^巧れた真空パッキンと受け部はお手入れしてください。 


@ かがでをるのがおそい! 


•ふだんの製氷時間の目安はちの 
表の通りでず。 

《1皿分 （8 個）の氷をつくるのに必要な 
時間です。 


•ただし、次のようなときには、 
製氷時間が長<なります。 



通常 

大さめ 

通常運転 

約110分〜140分 

約150分〜170分 

1 急速製氷 

約70分〜90分 

約90分〜110分 J 



•ご購入後、巧]めてお使いのとき 
に4時間 m 上かかることがありまず。） 
•ドアをひんぱんに開け閉めしたとさ 
参人量の食品を一度1し入れたとき 
•冬場など周囲温度が低いとき 
•製氷皿のお手入れをしたとき 
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曰立冷凍冷蔵庫 

自動製化機カンタンごほ用ガイド 



•水!^ソ外は入れないで 
<ださい。 

•ミネラルウ オーター 
をお使いのときは--- 

硬度1日日の呂/1__1^(下のもの 
をお使いください。 

こまめにお手入れしてくだ 
さい。ミネラルウオーター 
は殺菌作用びないので、 

カビ等び発生する場合び 
あります。 


•この自動製氷機カンタンご使用ガイドは R - Y 6 日日日を使用し説明していますび、他の機種も使い方は同じです。 


化をつ < る 


ご購入後、初めてお使いのとをは 
最初に r 製かおそミじ J をして 
<ださい。 


最初の氷がでをるまで24時巧 
な上かかることがありまず。 
ふだんは2〜3時巧が目安でず。 


© ふたを開けて水を入れる。 

「満水線」まで入れる。 




自動製氷機の設定 
氷の大きさのランプが消なし 
ていたら、氷の大きさボタン 
を押してランプを点打させる。 


「ランプ; 



瞎認」 



〇 


糸台水タンクをらどす。 

「タンクセツト位置」の線を超 
えるまでしっかりと押し込む。 
※傾けると水がこぼれることびあります。 
こぼれた水は、すぐに拭き取ってください。 

が： —广 り 

护 -广/ 



タンクセツト位置 


@ 給水タンクを取り出す。 

水が r 給水線」まで減ったら 
水を補給する。 



@ 自動で製氷運転を開始し、 
製氷ケースに氷が保巧され 
まず。 



L 自動製氷機の設定切り替え ]■ 急いで氷をつくる 


自動製氷機で*をつくるとを 


通常かをつ<る 

通常ランプが点灯し 
ているときは通常の 
氷をつくります。 


ずの大きさ 

忌# 参- 

大きめ V U 
巧ボ ffii : 時:巧!0 


雜 A 


大まめかをつ<る 

氷の大きさボタンを 
押すと大きめランプ 
が点灯し大さめ氷を 
つ < ります。 



氷の大ささボタン 


製氷停止ずる 

氷の大きさボタンを 
押すとランプが消な 
し、自動製氷を停止 


急速冷凍ボタンを押すとランプが 
点好し、急速製氷運転となり製氷 
時間が短くなります。 

※約9日分で通常運転に戻ります。 



※真空チルドについては、裏面の「真空チルドカンタンご使用ガイド」をご覧ください。 


詳しくは r 取扱説明書 」、 DVD r 上手な使いかた」をご覧ください。 


基本のお手入れ 


製かおそうじ •巧]めてお使いのとき 

• 1週間 1 U 上使わなかったとき 


〇 


製氷皿や給水路を水洗いでさます。 

製氷ケース内に水び流れ出ますので、氷を 
他の容器に移し、冷凍室に移動します。 


、 A 、 を巧 
m ぶ至 

IT-i 

— 冷凍室 i 




© 


•給水タンクの水がこぼれないよう傾けずにタンク 
セット位置の線を越えるまでまっすぐ押し込む。 

製氷おそうじボタンを5秒上巧しつづける。 

ランプが点打し、ブザーが鳴りだした sr 製氷おそ 
うじ」がスタートします。冷蔵室のドアを閉じる。 




推 


約3分間ランプが点好し、ブザーが鳴りつづけます。 
※エコアラームを止めているとさは、ブザーは鳴り 
ません。ランプが点なしている間は、「製氷おそ 
ラじ」をおこなつています。 

〇 約3分後ブザーが鳴り終り、ランプが消'打 
した5、製氷ケース内の氷や水を取り除さ、 
をれいに拭き取ります。 




一時的に他の冷凍室に移動した氷を製氷ケース 
内に戻します。 

給水タンクに水び残りますび、そのまま 
お使いいただけます。 


給水タンク•お手入れは週1回 


「めめり」や「水アカ」の発生を防ぐため、給水タンク 
各部は、週1回水洗いしてください。 

給水が •ふたの開けかた 




トス \黑 

浄水 

フイルタ^ 

給水 
タンク 


店、た 




給水線 


•ふたの閉めかた 

打、.' 


(前） 


(後） 


ふたの後側か S 差し込み、矢印 
の方向へ閉めて < ださい。 

パッキング 


浄水フィルター •お手入れは週1回 

(交換の目安は約3〜4年） 



© ミき水フイルターのつまみを指で弓 I つ張って 
ケースか5はずす。 



A やわ5かいスポンジなどで水洗いする。 


洗剤などは使わ 
ないで<ださい 


R-Y @ 























































































































曰立冷凍冷蔵庫 

真空チルドカンタンごほ用ガイド 




•真空ポンプによって、容器の中の気圧を下げ、低酸素状態にします。 

更にビタミンカセットにより、食品の酸化を防ぎます。 

•酸化を防ぐことで、栄養成分や風味を従来よりも長持ちさせることび 
でさます。 

•食品にラップをしても真空による効果は変わりません。 


•この真空チルドカンタンご使用ガイドは R - Y 6 日日日を使用し説明していますび、他の機種も使い方は同じです。 


収納食品について 


収納に適した食品 


•肉類•加工肉 



牛肉•豚肉•鶏肉•八ム- 
ソーセージ など 



野菜サラダ•ホピーマン，リンゴ- 
オレンジ•キウイなど 


•魚介類•ミ毎産物 



あじ•いわし ，さんま， 
いくら•たらこなど 


•その他 



コーヒー豆，茶葉 • 乳製品 • 練り物など 


収納にを意び必要な食品 • 容器 


•密封袋入り食品 

収納中に袋び膨らみ、他の食品をつぶすことび 
ありますのでご注意ください。 
ウインナソーセージ•袋入りチーズなど , 



•プラスチック密閉容器 

ふたび浮いたりずれることびあります。 
取り出すとさにごを意ください。 




お使いの準備 


■真空チルドボタンを押して、ランプを点好させてお使いください。 （出荷時は切「ランプ消打」になっています。） 



♦ランプ点な中は、真空チルド内の気圧変化を検知して、 
自動で真空ポンプが動作し、真空を保ちます。 

♦真空チルド内が真空になっていれば、真空チルドドア 
を開けるとき「シュー」と音がします。 

♦通常のチルドルームとして使用するときは、真空チルド 
ボタンを押してランプを消なさせてお使いください。 


ドアを開けるとを、閉めるとを 


開けるとを 

ドアのノ ry ドルに下から手を掛けて、弓 I き上げて□ック対まずします。 


ドア f 



八ンドル 




閉めるとを 

ノ V ンドルに手を当てて奥まで押し込みます。 


「シュー」という音び消えてから手施こ弓 I き出します。 


•測 BKl 

• •「シュ-」と音び聞こえてしぶ間は 


ドアは引さ出せません。 


八ンドルを最後までしっかり下げてドアを□ックします。 




ft 測 Bia 

•八ンドルを最後までしっかり下げ 
ないと真空チルドび正常に動作 
しません。 


※自動製氷機については、裏面の「自動製氷機カンタンご使用ガイド」をご覧ください。 


詳しくは r 取扱説明書 」、 DVD r 上手な使いかた」をご賣ください。 


基本のお手入れ 

•やわらかい布でめるま湯を含ませて巧れている部分を拭いてください。 
•真空チルドケースと真空ノ くッキンが4は、はずさないでください。 


真空チルドケース 


■はずしかた 

•ドアを手前いっぱいに弓 I き出します。 


〇 


真空チルドケースの手前側を軽く持ちあげてドア 
の軸からはずします。 







0 


真空チルドケースを 
滑らせるように引つ 
ぱり出します。 



•真空チルドケースを水洗いする際にはビタミン 
カセットを必ず取りはずしてください。 

I 取り付けかた 


〇 

0 


真空チルドケースを 
滑らせるように本体 
の中に入れます。 


真空チルドケース手前の軸受けとドアの軸を合わ 
せて取り付けます。 






S 


真空パッキン 


ドアを手應こ弓怯出し、真空チルドケース対まず 
してください。（左参照） 

真空ノ くッキンと真空ノ くッキン受け部を、やわらかい 
布にめるま湯を含ませて、拭いてください。 


真空パッキン受け部、 


真空パッキン —— 
( ドア裏側に取付） 


■ 


■拭いても真空パッキンの巧れが落ちないときは取外して 
水洗いをしてください。 

© 向かってち上の真空ノ くッキンのつまみに手を 
かけてていねいにはずします。 

麵 



I 


〇 

0 

0 


巧れた部分を柔らかいスポンジなどで水洗いし、 
乾いた布などで水気を十分におさ取ってください。 

ドアの真空ノ くッキン取付溝のちれを拭さ取って 
ください。 

真空ノ くッキンのつまみをドアの切り欠さに合わ 
せてしっかりと取り付けてください。 


〇 



つまみ 


ミ 1 


顧 


ド所の切り欠さ 


真空チルドケースを取り付けてください。 
(左参照） 


組 I は A 

•真空チルドボタンのランプび点滅するときは、真空機能び正常に動作していないことびあります。 

(別紙「お困りのときは」 P 3 を参照してください。） 
^八ンドルを最後までしっかり押し下げてロックしていますか？ 

^真空ノ くッキンと受け部の間に食品の袋、髮の毛などの挟まりはありませんか？ 

^真空ノ くッキンと受け部の巧れはありませんか？ 

•真空チルドルーム内を低酸素状態にするために真空ポンプび動作を始めると、音や振動び起こり 
、 ますび、異常ではありません。 


青色のランプ点滅 


汚空チル巧 


•冷蔵室ドアを閉めるとさは、真空チルドルームのドアを閉じた状態で閉めてください。 

. ドアび開いた状態で;令蔵室ドアを閉めると、ドアやケース、食品を破損することびあります。 

















































































